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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 जून , 2017 
का . आ . 1922( अ ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है की भारतीय मानक , जिनके विवरण इसके साथ अनुबंधित अनुसूची के द्वितीय कॉलम में 
दिए गए है वे तृतीय कॉलम की तिथि से निरस्त कर दिए हैं और वापस ले लिए गए हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या रद्द किये गए मानक ( कों ) की संख्या एवं शीर्षक 

रद्द होने की तिथि 

( 3 ) 
आई एस 10031 : 1981 

13 जनवरी 2017 
टेपर बैरल कवर गोल विद्युत घुमावदार तारों के डिलीवरी लिए - 

विशिष्टि 
आई एस 482 : 1981 

13 जनवरी 2017 
कवर चौड़े विद्युत घुमावदार तारों के लिए ( रील तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 4685 ( भाग 1 ) : 1968 

13 जनवरी 2017 
वार्निश बंधेगिलास - फाइबर युक्त तांबा कंडक्टर: भाग 1 राउंड वायर 


( 1 ) 


( 2 ) 


[ संदर्भ : पब / जी एन - 3] 
अलका पंडा, महानिदेशक 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLICATION DISTRIBUTION 

(Department of Consumner Affairs) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th June, 2017 
S. O . 1922 (E ). — In pursuance of clause(b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules, it is , hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in the 
second column of the Schedule hereto annexed has been cancelled on the date against it in the third 
column and stands withdrawn . 


SCHEDULE 


Sl. No. 


No and Year of the Indian Standards Cancelled 


Date of Cancellation 


( 1 ) 


(2) 

IS 10031 : 1981 
Taper Barrel led Delivery Spools For Covered Round 

Electrical Winding Wires 


( 3 ) 
13 January 2017 


13 January 2017 


IS 482 : 1981 
Reels for covered round electrical winding wires ( third 

revision ) 

IS 4685 ( Part 1) : 1968 
Varnish bonded glass- fibre covered copper conductors: 

Part 1 Round wires 


13 January 2017 


[Ref : PUB /GN - 3 ] 
ALKA PANDA , Director General 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date: 2017.06 .20 18:29:40 + 05 30 
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